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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 14 मई, 2024 


संदर्भ: HQ-PUBO17/1/2020-PUB-BIS (884).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 
15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वाराअधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानको का 
विवरण इसके साथ संलग्र अनूसूची मे दिया गया है, उन्हें कॉलम तीन में इंगित तारीख को रद्द कर दिया या और वापिस ले 
लिया गया है। 


अनुसूची 
kd वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक वापिस लिए जाने की 
सं. तारीख 
(1) (2) (3) 
1 आई एस 13964 : 1994 10 मई 2024 
ट्रॉसफार्मरों और रिएकटर ध्वनि स्तरों के मापन की पद्धतियां 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम) 
[विज्ञापन-11/4/असा./121/2024-25] 
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BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May, 2024 


Ref: HQ-PUB017/1/2020-PUB-BIS (884).—In pursuance of Sub—trule (1) of Rule (15) of the 
Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian 
standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been cancelled and stands 
withdrawn from the date indicated against it in the third column. 


SCHEDULE 
Sl No., Year & Title of the Indian Standard Withdrawn Date of 
No. Withdrawal 
(1) (2) (3) 
1 IS 13964 : 1994 10 May 2024 
Methods of Measurement of Transformer and Reactor Sound Levels 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-I/4/Exty./121/2024-25] 
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